CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: nel Pavese 

Data: - 

Ora: - 

Tipologia: IR-3 

Fonte: materiale giunto anonimamente ad un ufologo nell'aprile del 1979. Due foto mostrano 
una luce nella notte, bassa nella boscaglia, la terza, la quarta e la quinta un umanoide, in 
diverse posizioni, ma sempre illuminato da dietro in modo che non si capisca nulla. Ipotesi di 
falso. 


